RE AE 
SALA WYKLADOWA DOMU KATOLICKIEGO W KRAKOWIE 


(narożnik ulic Straszewskiego 18 i Zwierzynieckiej 1) 


W poniedziałek 9 listopada 1936 


znany w całej Polsce prelegent 


MIKOŁAJ SKIBA 


ze Lwowa 


wygłosi odczyt na temat: 


CO GLOWA-TO ROZUM 


Początek o godz. 6-tej. Wstęp bezpłatny. pa 


w 


